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PART III 


Stores Purchase 


Technical Education Department 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
9 - 6 - 2014, 10 മണി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ പി1- 2006 എ / 2013/ ജി . പി . റ്റി . സി . | 2014 ഏപ്രിൽ 24. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻകര 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂ - 

ക്കേ ഷൻ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടിമുദ്രവച്ചതും മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ അംഗീകൃത നിർമ്മാതാ 
ക്കളിൽ നിന്നോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിതരണക്കാ 
രിൽ നിന്നോ 7 - 6 - 2014, 3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ – 01/2014. 
അടങ്കൽ തുക = 1,52,150. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെ 
യുള്ള വില : 

അസ്സൽ - 400 + 20 = 420 
പകർപ്പ് - 200 +1 0 = 210 


- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ ആവ ശ്യ പ്പെടേ ണ്ടതും അവ 
തിരികെ അയ യ് ക്കേ ണ്ട തും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, നെയ്യാറ്റിൻകര, പെരുമ്പഴുതൂർ 
പി . ഒ . പിൻ - 695 126 എന്ന വിലാസത്തിൽ ആയിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില രൂപ യായോ 
മണിയോർഡറായോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

- ദർഘാസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷ 
കന്റെ പേര്, മേൽ വി ലാ സം , ദർഘാസ് നമ്പർ എന്നിവ 
വ്യക്ത മായി കാണിച്ചിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 50 കൂടു തൽ 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില ഒരിക്കൽ അടച്ചു 
ക ഴി ഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാവുന്നതല്ല. 

- 9-6- 2014 പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ സു ക ളുടെ 
അവസാന ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 7 -6- 2014 , 3 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

croqros 400 + 5 % 2ğ = 420. 

WJOJlcon - 200 + 10 Quoğ = 210 
091508 0191 : 

Bromuroo " 420 + 40 cuğ = 460 . 

wJzcaoğ — 210 + 40 coğ = ` 250 
M100 (B01JO (1% ) — 2300 Veojos 1% -ong wi. WI. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
N2010 11-6 - 2014 , 11 am . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയ 
01011- 6 - 2014 , 2 cm . 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
11 - 6 - 2014 , 3 cm ). 


- ദർ ഘാ സു കൾ അ യ യ് ക്കേണ്ട മേൽ വി ലാ സം 
(ol no mulyocó , 24 . OD . 2000 . 29o. wumdo ang 
Gologlosep16 G6083 % , olo) 06335s , 6001312266 ol. 6 ., 
6013501-676 317 , De1gf300 Ble , CD030. 


No. P1 /2006A /2013 /GPTC . 

24th April 2014 
Sealed and supersribed competitive tenders are 
invited on behalf of Governor of Kerala from experience 
manufactures or their authorized agents for the 
procurement of equipments for physical Education 
Department of Government Polytechnic College, 
Neyyattinkara , Perumpazhuthoor-695 126 . 

Tender No. - 01/2014 . 
Approximate Cost — ` 1,52 ,150. 
Cost of tender documents including VAT 5 % : 

Original — 400 + 20 = ` 420 

Duplicate — ` 200 + 10 = ` 210 
Date and time of opening of tender — 9 -6 - 2014 , 
10 a . m . 

Tender documents can be obtained from the 
principal, Government Polytechnic College, Neyyattinkara, 
Perumpazhuthoor -695 126 on request in writing and 
payment of cost in cash or by money order in favour of 
the Principal, Government Polytechnic College, 
Neyyattinkara, Perumpazhuthoor P. O . from 9 hours to 15 
hours on all working days. The sale of tender forms will 
be closed at 15 hours on 7 -6 - 2014 (Saturday). 

Seperate tender documents should be submitted for 
each tender. Name and full address of the remitter and the 
required number should be clearly indicated in the request 
for tender documents . If the tender documents are 
required by post an additional amount of “ 50 (Rupees 
Fifty only) should also be paid along with the cost of 
tender documents . Cost of tender documents once paid 
will neither be refunded nor adjusted . Tender documents 
are not adjusted . Tender documents are not transferable . 

In the event of date being declared as a holiday 
for the State Government Officers, the due date for 
submission and opening of tenders will be the next 
working day. 

Details can be obtained from the office on all 
working days up to 3 p .m . 
Government Polytechnic College , 

(Sd .) 
Neyyattinkara , Perumpazhuthoor P. O . 

Principal. 


No. P /1059/ 2013 . 

28th April 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of items to 
Physical Fitness Centre of AKNM Government 
Polytechnic College, Tirurangadi. 

Estimate Cost — ` 1, 52, 791. 
Cost of tender forms : 

Original — 400 + ` 20 (Sales Tax )= ` 420 . 

Duplicate - ` 200 + ` 10 (Sales Tax )= ` 210 . 
By Postal : 

Original — ` 420 + 40 = ` 460 . 

Duplicate — \ 210 + 40 = ` 250 . 
EMD (1 % ) — 1,600. 

Due date and time for the sale of tender form 
11 -6 - 2014 , 11 a. m . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


MMID 11 / 1059/ 2013. 

2014 2312108 28 . 
01020813351 29). Oə . 2008 . 190 . namo o nga 
പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് 
സെന്റ്റിലേക്ക് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
തയ്യാറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Borelɔnį mm 01 / 1059 /2013 . 
BOSH08 Ma - 1,52,791. 


Last date and time for the receipt of tender form 
11 -6 -2014 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender - 11-6 - 2014 , 3 p . m . 

The tender forms are available from the office either 
in person or by post . Postal charge º 40 is to be paid 
extra in case the tender form is requested by post. 

The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number, due date , from address 
etc . The cost of tender form will be accepted directly at 
office or through money order only . 

Address — The Principal, AKNM Government 
Polytechnic College, Tirurangadi, Velimukku P . O ., 
Malappuram , Kerala, Pin -676 317 . 


List of Items 


Item 


Quantity 
( Nos.) 


| 1 


Cable cross over adj. 60 +60 kg. 
Bisolator-New heavy duty 
AB - Core 
Leg -curl & leg extension (F /W ) 
Dumbbells : 2.5 kg x 4 , 5 kg x 4 , 

10 kg x 2, 15 kg x 2 
| Weights: 2. 5 kg x 8 , 5 kg x 8 

10 kg . X 4 
Barbells: 6 ft. x 1 , 5 ft. x 1, 
z -bar : 4 ft x 1 
Double Twister 
T- Bar 

Seated calf raise 
Specifications : 
- 1, 3 x1.5 section pipe 

2 . Fully Powder coated 
3 . Well upholstered 


ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജരായിരിക്കുന്ന 
കരാറുകാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന നിരക്ക് 
പ്രകാരവും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 800 - വാറ്റും ചേർത്ത് അട 
ച്ചാൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്ന് എല്ലാ പ്രവൃ 
ത്തി ദി ന ങ്ങളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ക് 
2 മണിക്കുമിടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽ വഴി 
ആവശ്യമുള്ളവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 50 
മണിയോർഡർ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു 
നൽകുന്നതുമല്ല . ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനു 
സ രിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 100 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിരതദ്രവ്യമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകാരൻ - 150 - ന്റെ മണിയോർഡർ 
സഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കേരള മുദ്രപ്പത്രം തപാൽ വഴി ലഭ്യ 
മാക്കുന്നതാണ്. 

ഉപകരണങ്ങളെയും സാധനങ്ങളെയും ദർഘാസിനെയും 
സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ക്ക് ഓ ഫീ സു മാ യി 
ബന്ധപ്പെടുക . 
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Government Polytechnic 
College , Tirurangadi, 
Velimukku P.O ., 
Malappuram - 676 317. 


( Sd .) 
Principal. 


- ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ ഡി1/ 1050 / 2013 . 

| 2014 ഏപ്രിൽ 16. 
തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ ടയി നറുകൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് 
മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 01 / 2014 -15. 
അടങ്കൽ തുക - 7.72 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,500 + 5 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 6 - 2014 , 11 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 10 - 6 - 2014 , 2 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 -6 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസിന് പുറത്ത് "ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ട്രെയി നറു കൾ വാങ്ങു ന്ന തിനുള്ള 
ദർഘാസ്" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രിൻസി 
പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജ്, 
തൃക്കരിപ്പൂർ, പി . ഒ., ഉദിനൂർ- 671 349 , കാസറഗോഡ് ജില്ല 
എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


No. D1/ 1050 /2013 . 

| 16th April 2014. 
Sealed tenders are invited for the Supply of Trainers 
for Biomedical Engineering Department of Government 
Polytechnic College, Thrikkaripur. 

Tender No. - 01/2014-15. 
P.A . C. - 7, 72 ,000 . 
Cost of tender form — ` 1,500 + VAT 5 % . 

Last date and time of issue of tender form 
9 - 6 - 2014 , 11 a. m . 

Last date and time of receipt of tender — 10 -6 -2014 , 
2 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 10 -6 - 2014 , 
3 p . m . 

More details on Specifications of above materials can 
be had from the office . 

Tender should be superscribed as “ Tender for the 
Supply for Trainers for Biomedical Engineering Department” 
and addressed to the Principal, Government Polytechnic 
College, Thrikkaripur-671 349, so as to reach the same on 
or before the last date fixed for the purpose . Late tenders 
will not be accepted . Tenders will be opened in the 
presence of the tenderers or their representatives who may 
be present at the time. 

Intending tenderers on application to the undersigned 
may obtain requisite tender form (with list of item and 
specification etc .). The tender form can be obtained from 
the office @ 1,500 + VAT 5 % each in cash and 
@ " 800 + VAT 5 % each for duplicate copy of tender 
between 9 a.m . and 2 p .m .of any working day . The 
tender form will be obtained through post by sending 
money order of 50 extra . 
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The tenderer should send along with the tender form , 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and 1 % EMD of the total cost of articles 
tendered . Tender without agreement, EMD etc . will be 
rejected. Cheques , Drafts , Postal Orders etc . will not be 
accepted as tender cost. If Kerala Stamp Paper required 
send 150 by money order to the undersigned . More 
details can be had from this office during working hours . 

List of Trainers 


Si. 


Item and Specification 


Quantity 
(Nos. ) 


No . 


( 1 ) 


( 3) 


Heart rate Monitor cum Trainer - Self 2 
contained and easy to operate, 3 digit digital 
display of heart beats/minute , On board 
heart beat indicator, Separate test points 
to observe ECG waveform after each 
block , Onboard one minute indicator , 
User selectable heart rate , Bradycardia 
limit , Tachycardia limit indicator. 
Electro Myograph Trainer — Separate 2 
test points to observe wave forms 
after each block . Provide amplified 
EMG output. Inbuilt EMG Simulator, 
Provide information about 10 simulated 
EMG outputs , Visible LED indication 
for all the simulated EMG outputs . 
Phonocardiograph Trainer — Provide 2 
amplified phonocardiogram output. 
User selectable filter section , Onboard 
variable gain control facility , separate 
test points to observe waveforms after 
each block , Buffer stage for oscilloscope 
display , with real time PCG acquistion 
software , Self contained and easy to 
operate for educational purpose . 
Heart /Pulse Rate Measurement Trainer - 2 
Provide amplified pulse output, Onboard 
variable gain control facility, Separate 
test points to observe waveform after 
each block , Self contained and easy 
to operate , LCD Display for different 
accuracy levels , Accuracy + 4 % 
Single Channel ECG Telemetry Trainer 
Provide amplified outputs with P, Q , R , 
S , T , U waves , inbuilt ECG simulator 
and Real time ECG measurement 
system , Provide depth study of all 
standard Unipolar and Bipolar lead 
configurations of ECG measurements , 
variable Heart Rate generations from 
30 to 300 heart beats /minute . Variable 
ECG amplitude 200 MV/4V DC . Every 
systole indication is given by LED 
(visible ), Provides 12 leads real time 
amplified ECG output. 


12 Lead Real Time ECG Trainer — Provide 2 
in depth study of all Standard unipolar 
and Bipolar leads configruation for all 
ECG wave measurement in Real Time. 
Inbuilt touch screen 7 .5 LCD for 
examining wave shapes and measure 
ments. Provide onscreen information 
about different types of heart diseases, 
(Breadycardia and Tachycardia ) Provide 
onscreen information about leads 
connection and electrode 
placement on the patient body , Onscreen 
amplitude and heart frequency calculation , 
Onscreen calculation of wave duration 
and wave interval. 
Anesthesia Machine Trainer — Two 1 
separate non interchangeable color 
coded cylinders for Oxygen (02) and 
Nitrous Oxide (N20 ) supply (filled 
with air for laboratory experiments ). 
Two separate regulators with pressure 
gauge indicators ( 150kg /Cm2) , Pin 
Index type yoke Oxygen and Nitrous 
Oxide indication Cylinder, Two gases 
rot meter (Bobbin type ) Circle absorber 
system Humidifier system (without 
soda lime), Dextrose 5 % provided for 
emergency glucose supply to the patient, 
Quick flush value, Scavenging system 
(with out charcoal) , Patient Breathing 
Circuit (Bain circuit ) , Patient 
connectors (Oxygen mask ), Gold man 
halothane and Ether vaporizers 
( not in function , as it is harmful for 
students at educational level ) Resuscitator 
(Ambu bag), Human dummy, Anesthesia 
machine trainer with software or full 
understanding Depth of Anesthesia 
(DOA ) 
Medical Ultrasound Machine Trainer — 1 
Analysis of Liver and Gell Bladder , 
Analysis of IVC and Hepatic Portal 
System , Analysis of pancreas , 
Analysis of spleen and splenetic ducts , 
Analysis of Uterus, Analysis of Ovary 
(Right and Left ) Analysis of urinary 
bladder, Analysis of prostate gland , 
Analysis of Aorta and IVC , Analysis 
of heart in tParasternal long axis 
(PLAX ), Analysis of heart in Parasternal 
short axis ( PSAX ), Analysis of heart in 
sub costal view position , Analysis of 
heart in suprasternal view , Analysis of 
Mitral and Aortic valve in M mode of 
echocardiography. 
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നമ്പർ ഡി1/ 951 / 2014 . 

2014 ഏപ്രിൽ 25 , 
തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 02/ 2014 - 15. 
അടങ്കൽ തുക- 4.74 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1,000 + 5 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 -6 - 2014 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 10 -6 - 2014, 2 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
10 - 6 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസിന് പുറത്ത് “ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന തി നുള്ള 
ദർഘാസ എന്ന് രേഖപ്പെടു ത്തേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
" പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
തൃക്കരിപ്പൂർ, പി . ഒ . ഉദിനൂർ- 671 349, കാസറഗോഡ് ജില്ല 
എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാ 

ണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർ ഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജ രാ യി രി ക്കുന്ന 
കരാറുകാരുടേയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 
പകാരവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 500 - വാറ്റും ചേർത്ത് 
അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്ന് എല്ലാ 
പവൃ ത്തി ദി ന ങ്ങളിലും രാവിലെ 9 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്കുമിടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽ വഴി 
ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടു ത ലായി 
- 50 മണിയോർഡർ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു 
നൽകുന്നതുമല്ല . ഫോറം വാങ്ങിയയാളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസ 
രിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത 
ത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മാത്യ ക യിലുള്ള ഒരു 
ഉടമ്പടിയും സാധന സാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു 
ശ ത മാനം നിര ത ദ വ്യ മാ യും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകാരൻ 150 മണി 
യോർഡർ സഹിതം ആവ ശ്യ പ്പെട്ടാൽ കേരള മുദ്രപ്പത്രം 
തപാൽവഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 

ഉപകരണങ്ങളുടെയും സാധനങ്ങളെയും ദർഘാസിനെയും 
സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ ഓ ഫീ സു മാ യി 
ബന്ധപ്പെടുക. 


- Last date and time of receipt of tender - 10 - 6 - 2014, 
2 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 10 - 6 - 2014 , 
- 3 p . m . 

More details on Specifications of above materials can 
be had from the office . 

Tenders should be superscripted as the “ Tender for 
the Supply of Equipments for Biomedical Engineering 
Department” and addressed to the Principal, Government 
Polytechnic College , Thrikkaripur-671 349, so as to reach 
the same on or before the last date fixed for the purpose . 
Late tenders will not be accepted . Tenders will be opened 
in the presence of the tenderers or their representatives 
who may be present at the time. 

Intending tenders on application to the undersigned 
may obtain requisite tender form (with list of item and 
specification , etc .). The tender form can be obtained from 
the office @ 1 , 000 + VAT 5 % each in cash and 

@ ` 500 + VAT 5 % each for duplicate copy of tender 
between 9 a .m . and 2 p .m . of any working day. The 
tender form will be obtained through post by sending 
money order of 50 extra . 

The tenderer should send along with the tender form , 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and 1 % EMD of the total cost of articles 
tendered . Tender without agreement, EMD , etc . will be 
rejected . Cheques, Drafts, Postal Orders, etc. will not be 
accepted as tender cost . If Kerala Stamp Paper required , 
send - 150 by money order to the undersigned . More 
details can be had from this office during working hours. 

List of Items 


| St. 


Name of Item 


Quantity 
( Nos. ) 


No . 
| 1 


4 


Flame Photometer 
Respiration -Rate Monitor 
Blood Pressure Measurement 
(Oscillometric ) 
Arrhythmia Monitor 
Oxygenator 
H B Meter 
Defibrillator 
Mercury Sphygmomanometer 
Stethoscope 
Infusion pump 
Weighing scale 
Spectrophotometer 


No. D1/ 951 /2014. 

25th April 2014 . 
Sealed tenders are invited for the Supply of 
Equipments for the Biomedical Engineering Department of 
Government Polytechnic College, Thrikkaripur. 

Tender No. 02/2014 -15 . 
P . A . C . _ 4 , 74 ,500 . 
Cost of tender form - 1, 000 + VAT 5 %. 

Last date and time of issue of tender form 
9 - 6 - 2014, 11 a . m . 
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Office of the Principal, 
Government Polytechnic College , 
Thrikkaripur. 


( Sd.) 
Principal. 


